Inż. WITOLD 


UDRY 


NAJDROZSZY BRAT I PRZYJACIEL 


przezywszy lat 57, po diugiej i ciezkiej chorobie, 
opatrzony świętymi Sakramentami, zasnął w Panu, 
dnia 13 marca 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we czwartek 16 marca 1989 r. o godzinie 14.45 
w kaplicy cmentarnej na Salwatorze, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRA, OLEŃKA, RODZINA I PRZYJACIELE 


